Wojciech Konarzewski 


Urzędnik Rady Stanu Król. Polskiego; Oficer Wojsk Polskich z r. 1851; 


Inżynier Cywilny i Urzędnik kolei żelaznych we Franeyi; 


urodzony w Warszawie dnia 25 Kwietnia 1605 r. po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony 
św. Sakramentami, przeniósł sie do wieczności dnia 30 Maja 1001 r. 


Pogrzeb odbędzie się we Środę dnia | Czerwca r. b. o godzinie 4 po południu z domu pod |. 78 przy ulicy Stolarskiej wprost 
na cmentarz, na który się Kolegów, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność uprzejmie zaprasza. 


